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Dati commercial! e d! listino 

Supcrelerodina sopranunobile a cinque 
valvole della scrie mieta a qoatlro gam¬ 
ine tdue inedie). 

Schema 

Superelerodina con filtro di iugresso e si- 
stema di convereione con triodo-eptodo 
ECH4 europeo; amplificazione di MF, ri- 
veluzione e CAV con doppio diodo pentodo 
6BN8 Fivre; amplificazione di BF e indi- 
cazione catodica di Antonia con tnbo WE18 
europeo; amplificazione finale di potenza 
EL3; alimentazione con raddrizzatrice bi- 
placca 5Y3. Esecnzione di alta qualita. 

Gamine d'onda 

Qualtro: dne corte c due medie. 


Radiolonografo 

Presa « Fono * sulla griglia della WE18. 

Altoparlanti 

Elcttrodinamico. Potenza di uscita 4 W. 
Ercitazione 1860 ohm. 

Valvole (tipi e zoccoli) 

1 2 3 4 5 

ECH4 6BN8 WE18 EI.3 5Y3 

(53) (8-E) (48) (38) (5-T) 

Lampade della scala 

Olio indicanti il carabio di gumma. 

Tensioni di alimentazione 


Note di servizio 

(655) Questo apparecchio presenta tre par. 
ticolarita cbe vanno rcse evidenli: la pre- 
senza di un filtro all’ingresso, regolubile 
mediante azione eul nneleo in agglomerato 
di ferro dell’induttanza; la speciole organiz- 
zazione del compleaso di conversione cbo 
e.splora quattro gnnime (due su onde nie- 
die) con due sistemi di indutlanze; l'iin- 
piego della WEI8 (EFM1) cbe oltre ad es- 
*ere indicatrice catodica di sintonia e anche 
umplificn trice per la presenzp di una unita 
pentodo. 

Costruttore 

Compagnia Generale di Elettricita . Via 
Hergognone, 34 . Milano. 



Indicatore di sintonia 

Occbio magico WEI8, araplificatore di BF. 

Circuiti accordati 

Sei sempre in funzione. Filtro in ingresto. 

Media frequenza 

Quattro circuiti accordati su 468 kHz. 

Regolazione del tono 

Maouale Bulla placca della finale. 


Adattabili su 110 — 125 — 140 — 160 
— 220 — 275 V. 

Consumo totale primario 

Circa 45 W. 

Mobile 

In elegante fattnra sopranunobile. 

Anno di costruzlone 

1946 per il 1947. f* 
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Proprieta riservata 


"RADIO INDUSTRIA" - Milano VII 























































































































































